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Hieronim Tarnowski 


oficer rezerw. VIII Pułku Ułanów ks. Józefa Poniatowskiego 
odznaczony Krzyzem Walecznych 
urodz. 30 sierpnia 1884 r. w Krakowie, opatrzony św. Sakramentami, zasnął 
w Panu dnia 51 października 1945 r. 


Nabożeństwo żałobne przy zwłokach odprawione zostane w poniedziałek dnia 5 listopada b. r. o godz 10 rano 
w kaplicy na cmentarzu rakowickim, po czym nastąpi eksportacja do grobu, o czym zawiadamia 


Rodzina. 


Zakład pogrzebowy „CONCORDIA 
JANA WOLNEGO Drukarnia Związkowa w Krakowie, Mikołajska 12 


Kraków, pl. Szczepański L. 2 — Telefon 555-67 


